
MINERVA RADIO - Mod. 485.2 PH « PARADISO » - Gamma medie da 200 a 580 m, corte da 29 a 52 m, cortissime da 16,5 a 29 in. 
Media frcquenza 470 kc/s. Altoparlante magnetodinamico. Potenza d’uecila 3 W. Consunio 35 W. 






